CONTRIBUCION AL CONOCIMIEMTO DEL GENERO EURYMETOPUS SCHON- 
HERR (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) 


I— Redescripción del género Eurymetopus Schónherr y su estudio comparativo con Flo- 
resianus Hustache y Floresianellus Hustache. 


ANALIA LANTERI * 


El género Eurymetopus, perteneciente a la tribu Naupactini de los Curculiónidos 
Brachyderinae, se halla muy bien representado en la República Argentina, donde sus es- 
pecies constituyen una seria plaga para los cultivos de cereales, de allí su particular im- 
portancia económica. 

La posibilidad de trabajar con gran cantidad de materijal, proveniente de las Esta- 
ciones experimentales de Anguil, provincia de La Pampa y Manfredi, provincia de Cór- 
doba, dependientes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del qué 
se halla depositado en las colecciones del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, nos 
ha movido a realizar una detallada revisión del mismo. En esta primera nota, hacemos un 
estudio comparativo de Eurymetopus, con los dos géneros más próximos, Floresianus y 
Floresianellus status nov. Para ello fué necesario realizar sus redescripciones, ya que las 
originales resultaban insuficientes. Las mismas se hicieron en base a las hembras, pues se 
trata de géneros cuyas especies son partenogenéticas. Sus estructuras genitales se descri- 
ben por primera vez como así también algunos caracteres del revestimiento nte 
rio, rostro, antenas, tórax, élitros, patas y área uroesternal. 


Género Eurymetopus Schónherr 


1840 Eurymetopus Schónherr, Gen. Spec, Curc. 6 (1): 112. 
1871 Metoponeurys Gemminger, Col, Hefte 7: 118. 

1938 Metoponeurys Hustache, Rev, Soc, Ent, Arg. 10: 14-17. 
1945 Eurymetopus Kuschel, An, Soc. Cient. Arg. 139: 124. 


Hembra: castaño oscuro; revestido de pequeñas escamas redondo-ovales (46 M), fina- 
mente estriadas; grises o castaño claro, a excepción de aquellas que delimitan un par de 
bandas laterales en el protorax y una mancha subcuadrada o rectangular en la tercera in- 
terestría elitral, castaño oscuras. Las que se ubican alrededor de'los ojos, por debajo de 
las bandas del protorax y a lo largo de la sexta y séptima interestría, son generalmente 
blancas. Dichas escamas se disponen imbricadas, intercalándose con otras claviformes 
(75M), erguidas y más largas en la región apical de los élitros y quinto uroesternito, Las 
escamas que bordean el ápice del rostro, son subcirculares, muy pequeñas (18 M), con 
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brillo metálico y no se superponen, al igual que las que se hallan en la parte posterior de 
la cabeza, La cara interna y tercio distal de las tibias, los antenitos del funículo y los tar- 
sitos, presentan además, setas gruesas dispuestas aisladamente. 

El rostro presenta sus márgenes laterales engrosados, levemente convergentes ha- 
cia el ápice, escotado en triángulo y bordeado de setas gruesas; medialmente deprimido 
y atravesado por un surco longitudinal profundo y contínuo sobre la frente, plana o lige- 
ramente convexa. Ojos planos o convexos sin reborde superior. Región postocular no de- 
primida. Angulo gular muy cerrado. Escrobas dilatadas a nivel de la inserción antenal, 
dorsalmente visibles. Antenas cortas y robustas, (Fig. 10). Escapo gradualmente ensan- 
chado hacia su extremo distal (en masa), más corto que el funículo. Primer antenito më- 
nos de la mitad más largo que el segundo, los siguientes más cortos, el último de longi- 
tud variable, fuertemente cónico. La masa ovalada, terminando en vértice agudo, no al- 
canza o apenas supera el largo de los tres anteninos distales reunidos. 

Protorax fuertemente transversal, de 1,45 a 1,63 veces más ancho que largo; sub- 
cilíndrico o cónico; el margen anterior generalmente recto, más estrecho y rebordeado, se 
continúa con una suave depresión transversal; en su mitad posterior es plano y presenta 
un surco o fovea longitudinal profundos; base trunca o levemente bisinuosa. Escutelo 
triangular, escamoso. 

Elitros ovales, ligeramente arqueados en la base. Hombros angulosos o redondea- 
dos. Décima estría confluente con la novena en la mitad posterior. Interestrías convexas, 
las impares algo más anchas. Alas ausentes. 

Patas cortas y robustas. El primer par, con sus fémures ensanchados distalmente y 
las tibias débilmente mucronadas, provistas de tres espinas en su cara interna. Estos ca- 
racteres son menos conspicuos en el segundo par, y desaparecen en el tercer, Corbículas 
tarsales posteriores abiertas. Los dos primeros tarsitos subcónicos, el segundo transversal, 
el tercero bilobado, igual o apenas más ancho que el precedente. Estos dos últimos reu- 
nidos, superan la longitud del primero. (Fig. 9). 

Coxas anteriores contiguas, situadas a la misma distancia de los bordes anterior 
y posterior del prosterno. Los mesepisternos no alcanzan el ángulo humeral, los meta- 
pimeros no son visibles. Uroesternito I apenas más largo que el segundo, que supera al 
tercero y cuarto reunidos. 

Genitalia: Oviscapo (Fig. 6) medianamente grueso, poco más largo que la mitad 
del abdomen. Tubo membranoso glabro. Baculi curvos hacia afuera en su mitad distal y 
rectos en la proximal. Coxitas valviformes esclerotizadas y agudas en el ápice, Estilos au- 
sentes. 

Uroesternito VIII, (Fig. 7), subpentagonal, rebordeado y con dos o tres hileras de 
setas cortas en la base; su eje mediano bien esclerotizado, se continúa con la espícula 
ventral, dos veces y media más larga que el uroesternito. 

Espermateca de contorno sencillo, más o menos proyectada a nivel de la entrada 
del ducto. (Fig. 8). 

Longitud total del cuerpo: 5,5 a 8,8 mm. 


Macho: desconocido, 

Especie tipo: Eurymetopus fallax Boheman 1840, 

Distribución geográfica: Brasil, Uruguay y República Argentina. 

Bionomsa: Las especies del género Eurymetopus se encuentran sobre la vegeta- 
ción espontánea y en cultivos de cereales: trigo (Triticum aestivum), avena (Avena sati- 
va), cebada (Hordeum vulgare), centeno (Cecale cereale); y Leguminosas: alfalfa (Medi- 
cago sativa), 

Observación: La redescripción de Eurymetopus se realizó en base al estudio de 
todas sus especies, es decir de: E, fallax Boheman, 1840; E. oblongus Hustache, 1938; E. 
birabeni Kuschel, 1945; E. vittatus Kuschel 1945; y E. bucki Kuschel, 1945. Los esque- 
mas que incluimos en este trabajo, corresponden a la especie tipo, que será tratada en 
forma particular junto a las mencionadas anteriormente, en una próxima nota. 
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Género Floresianus Hustache 


1939 Floresianus Hustache, An. Soc. Cient, Arg. 128: 39. 


Hembra: castaño oscuro; revestido de grandes escamas subcirculares (75 M) fuer- 
temente estriadas; cuya coloración varía entre el blanco y diferentes matices castaños, 
siendo particularmente oscuras, las que delimitan un par de bandas laterales en el proto- 
rax y tres manchas subcuadradas o rectangulares a lo largo de la tercera interestría elitral. 
Dichas escamas se disponen imbricadas, intercalándose con otras claviformes largas 
(110 M) y erguidas, principalmente en las interestrías impares, región apical de los éli- 
tros y quinto uroesternito, donde llegan a duplicar su longitud. Los antenitos del funícu- 
lo y tarsitos, están revestidos de escamas setosas, no imbricadas y setas gruesas, también 
presentes en el tercio distal de las tibias. Las escamas que recubren la mitad anterior del 
rostro, son subcirculares, muy pequeñas (18 M), con brillo metálico y no se superponen, 

Rostro corto, cónico con sus márgenes laterales levemente engrosados; dorsalmen- 
te plano, atravesado por un surco mediano longitudinal profundo, al igual que la frente 
que sigue su misma inclinación; escotadura apical poco pronunciada, bordeada de sctas 
gruesas. Ojos convexos, con un amplio reborde en la parte superior. Región postocular 
profundamente deprimida. Angulo gular muy cerrado. Escrobas estrechas a nivel de la in- 
serción antenal, casi invisibles dorsalmente. Antenas muy cortas (Fig. 5); escapo en for- 
ma de clava, tan largo como el funículo, Primer antenito la mitad más largo que el se- 
gundo, los siguientes muy cortos, redondeados, el último fuertemente transversal, La 
masa ovalada, terminando en vértice agudo, alcanza la longitud de los cuatro antenitos 
distales reunidos. 

Protorax transversal, 1,30 veces más ancho que largo, subcilíndrico, el margen an- 
terior recto, igual que la base, pero más estrecho y fuertemente rebordeado, continuán- 
dose hacia atrás con una depresión transversal profunda, lo mismo que las puntuaciones 
del pronoto y la fovea mediana longitudinal de la parte posterior. Escutelo triangular, 
desnudo, liso y brillante. : 

Elitros ovales, ligeramente arqueados en la base, Hombros brevemente redondea- 
dos. Décima estria confluente con la novena en la mitad posterior, Interestrias impares 
muy convexas. Alas ausentes. 

Patas cortas y robustas. El primer par, con sus fémures muy ensanchados distal- 
mente y las tibias fuertemente mucronadas y denticuladas en su cara interna. Estos ca- 
racteres son menos conspicuos en el segundo par, y desaparecen el el tercero. Corbículas 
tarsales posteriores cerradas, cortas y escamosas. Los dos primeros tarsitos subcónicos, el 
segundo fuertemente transversal, el tercero bilobado, más ancho que el precedente; estos 
dos últimos reunidos apenas superan la longitud del primero, (Fig. 4). 

Coxas 1 contiguas, poco más próximas al margen anterior del prosterno. Mesepi- 
meros y mesepisternos convergentes hacia el ángulo humeral. Metaepimeros invisibles. 
Uroesternito 1, un tercio más largo que el segundo, que es más corto que el tercero y 
cuarto reunidos, 

Genitalia: Oviscapto (Fig. 1) medianamente grueso, menos de la mitad de largo 
que el abdomen. Tubo membranoso glabro. Baculi curvos hacia afuera en su mitad distal 
y convergentes hacia el tercio proximal, sus extremos nuevamente divergentes, Coxitas 
valviformes cortas, bien esclerotizadas. Estilos ausentes, 

Uroesternito VIII (Fig. 2) subrectangular, con algunas setas finas y largas en la ba- 
se, su eje mediano muy esclerotizado, contínuo con la espícula ventral, mas de dos veces 
larga que el uroesternito. 

Espermateca (Fig. 3) de contorno sencillo, levemente proyectada a nivel de la en- 
trada del ducto. 

Longitud total del cuerpo: 6,5 mm. 


Macho: desconocido. 
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Especie tipo: Floresianus sordidus Hustache, 1939. Es la única que se conoce has- 
ta el presente. - 

Distribución geográfica: Uruguay y República Argentina. 

Bionomía: El material estudiado por nosotros, se recolectó sobre cultivos de cen- 
teno (Cecale cereale), 

Observación: Floresianus presenta algunas semejanzas con Eurymetopus y otras 
con Floresianellus, pero el estudio de todos los caracteres a nivel genérico, nos permite 
diferenciarlo perfectamente de los anteriores. No sería correcto asimilarlo a ninguno de 
estos géneros, ya que sus semejanzas indican solamente la proximidad de los mismos. 


Género Floresianellus Hustache 
1939 Floresianus (Floresianellus) Hustache, An, Soc. Cient, Arg. 128: 39. 


Hembra: castaño oscuro, antenas y patas más claras. Revestimiento dorsal com- 
puesto por pequeñas escamas redondo-ovales (46 M), blanquecinas, que delimitan dos 
pares de bandas laterales en el protorax y se disponen parcialmente superpuestas; en los 
élitros su coloración es variable, presentando diferentes matices amarillentos o castaños y 
tres manchas más oscuras subcuadradas o rectangulares a lo largo de la tercera interes- 
tría y se disponen imbricadas. Las mismas se intercalan con escamas setosas muy finas y 
largas (110 M), erguidas, principalmente en las interestrías impares y región apical de los 
élitros, donde llegan a duplicar su longitud. Las escamas que revisten los fémures y ter- 
cio proximal de las tibias son fuertemente ovales y no se superponen; tampoco las del 
área uroesternal, de forma lanceolada (90 M); y las que cubren más de la mitad anterior 
del rostro y cara externa de las tibias, que son subcirculares, pequeñas (18 M) con brillo 
metálico. Las antenas y tarsitos no presentan escamas, están cubiertos de una densa y fi- 
na pilosidad. 

Rostro corto, cónico, levemente convexo y atravesado por un surco mediano lon- 
gitudinal muy fino, al igual que la frente. Escotadura apical poco pronunciada, bordeada 
de una fina pilosidad. Ojos convexos, no rebordeados. Región postocular levemente de- 
primida. Angulo gular cerrado. Escrobas estrechas a nivel de la inserción antenal, casi in- 
visibles dorsalmente. Antenas (Fig. 15) muy cortas, escapo en forma de clava, tan largo 
como el funículo. Primer antenito mas de la mitad mas largo que el segundo, los siguien- 
tes muy cortos, redondeados, el séptimo fuertemente transversal. La masa largamente 
oval, con su ápice suavemente redondeado, supera la longitud de los cuatro antenitos 
distales reunidos. 

Protorax levemente transversal, 1,20 veces más ancho que largo, subcilíndrico, El 
margen anterior, curvo hacia adelante, más estrecho y nunca rebordeado; pronoto con- 
vexo, liso finamente surcado en la mitad posterior, trunco en la base. Escutelo triangu- 
lar, desnudo, liso y brillante. 

Elitros ovales, ligeramente arqueados en la base. Hombros anchamente redondea- 
dos. Décima estría confluente con la novena en la mitad posterior. Interestrías pares pla- 
nas, impares levemente convexas. Alas ausentes. 

Patas cortas y robustas. El primer par, con sus fémures muy ensanchados distal- 
mente y las tibias débilmente mucronadas y denticuladas en su cara interna. Estos carac- 
teres son menos conspicuos en el segundo par y desaparecen en el tercero. Corbículas 
tarsales posteriores cerradas, cortas y escamosas. Los dos primeros tarsitos subcónicos, 
muy estrechos en la base, el segundo transversal, el tercero bilobado, mas ancho que el 
precedente; estos dos últimos reunidos no superan la longitud del primero. (Fig. 14). 

Coxas I contiguas, doblemente más próximas al margen anterior del prosterno. 
Mesepímeros y mesepisternos convergentes hacia el ángulo humeral. Metaepímeros invi- 
sibles. Uroesternito I, la mitad más largo que el segundo, que es igual al tercero y cuarto 
reunidos. 
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Genitalia: Oviscapto muy grueso y corto (Fig. 11), alcanzando la mitad de la lon- 
gitud del abdomen. Tubo membranoso glabro. Baculi fuertemente curvos hacia afuera 
en su porción distal y confluentes hacia el tercio proximal, sus extremos nuevamente di- 
vergentes. Coxitas valviformes, bien esclerotizadas, ocultando parcialmente los estilos en 
vista ventral, 

Uroesternito VIII (Fig. 12) subcircular, muy membranoso, provisto de finas y cor- 
tas setas próximas a la base, presentando un par de líneas más esclerotizadas en la direc- 
ción de la espícula ventral, una vez y media más larga que el mismo. 

Espermateca (Fig. 13) de contorno sencillo, levemente proyectada a nivel de la 
entrada del ducto, 

Longitud total del cuerpo: 5,5 mm. 

Macho: desconocido. 

Especie tipo: Floresianus (Floresianellus) convexifrons Hustache, 1939. Es la 
única que se conoce hasta el presente. 

Distribución geográfica: República Argentina. 

Bionomta: El material estudiado por nosotros se recolectó sobre cultivos de cen- 
teno (Cecale cereale), 

Observacion: Establecemos un nuevo status para Floresianellus, que fuera consi- 
derado por Hustache como subgénero de Floresianus, El estudio de todos los caracteres 
a nivel genérico, nos permite separarlos perfectamente. Queremos destacar además, que 
Floresianellus presenta algunos caracteres semejantes a Pantomorus Schönherr., 


Para ayudar al fácil reconocimiento de los tres géneros tratados, hemos preparado 
la siguiente clave: 


1.- Antenas ralamente escamosas o desnudas, igual que los tarsitos; escapo clave, 
tan largo como el funículo, antenitos tres al siete redondeados. Escrobas no dilatadas an- 
teriormente, Escotadura apical del rostro muy poco pronunciada. Tibias anteriores den- 
ticuladas, Corbículas tarsales posteriores cerradas. Interestrías impares de los élitros con 
escamas setiformes largas, la tercera presenta tres manchas castaño oscuras ........ . 


la, Antenas densamente escamosas, igual que los tarsitos; escapo en masa, más 
corto que el funículo, antenitos subcónicos. Escrobas dilatadas anteriormente. Escota- 
dura apical del rostro pronunciada en triángulo. Tibias anteriores setosas y espinosas. 
Corbículas tarsales posteriores abiertas. Interestrías impares, sin escamas setiformes lar- 
gas, la tercera presenta una mancha castaño oscura de longitud variable. ..... yA 
a ag NS DD E e iio soy Bas Ms” aig vaso ape lear des Eurymetopus Shónherr 


2.- Oviscapto sin estilos, Uro*sternito VIII subrectangular, Antenas y tarsitos con 
escamas setiformes. Masa antenal corta, terminando en vértice agudo. Rostro plano, pro- 
fundamente surcado, con una placa nasal estrecha. Pronoto, con el margen anterior rec- 
to y rebordeado, continuándose con una profunda depresión transversal; fuertemente 
punteado y surcado en la parte posterior. Tegumento revestido de escamas subcirculares, 
grandes, imbricadas; y escamas setiformes de (40 M) de anch0.......o.oooooooo.. 

Roane: ara RNA PATASTE IIA INE wis LINES Floresianus Hustache 


2a. Oviscapto con estilos, Uroesternito VIII subcircular, Antenas y tarsitos des- 
provistos de escamas, cubiertos por una fina pilosidad. Masa antenal larga, con el vértice 
redondeado. Rostro convexo, finamente surcado, con una placa nasal amplia. Pronoto 
convexo, con el margen anterior curvo hacia adelante, no rebordeado; dos pares de ban- 
das laterales más claras; finamente surcado en la parte posterior. Tegumento revestido de 
escamas de forma variada, imbricadas solamente sobre los élitros; y escamas setiformes, 
piliformes de (20M) de anch0.......oooooooo eee eee . Floresianellus Hustache. 


268 Revista de la Sociedad Entomológica Argentina 39 (3-4), 1980 





Ht 
02mm 


Figura 1-5, Floresianus sordidus Hustache 9: 1, vista ventral del oviscapto; 2, uroesternito VIII; 3, 
espermateca; 4, tarsitos III; 5, antena izquierda, Figura 6-10, Eurymetopus fallax Boheman 9: 
6, vista ventral del oviscapto; 7, uroesternito VIII; 8, espermateca; 9, tarsitos 111; 10, antena 
quierda, Figura 11-15, Floresianus convexifrons Hustache Y: 11, vista ventral del oviscapo; 12, 
uroesternito VIII; 13, espermateca; 14, tarsitos III; 15, antena izquierda, 
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SUMARY : In this paper, the author redescribes the genera Eurymetopus Schónherr, 1840, Floresia- 
nus Hustache, 1939, and Floresianellus Hustache, 1939 status nov. A comparative study is based on 


external characteres which are amplified and female genitalia which is used for the first time. The 
Principal structures are illustrated, 


